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Thla  report  contains  all  of  the  offshore  data  from  July  through 
September,  19^3  (Cruises  31  and  33)  collected  by  University  of 
Washlngt.on  personnel  aboard  the  Department  of  Oceanography  research 
vessel  BRCMN  BEAR.  Station  location  charts  are  presented  before  the 
data  for  each  cruise  (see  pages  1 and  8). 

Technical  Report  No*  22  presents  all  the  offshore  data  collected 
during  19^2,  and  Technical  Report  No.  23  presents  the  offshore  data 
collected  frcmi  April  through  June,  1953*  Other  reports  in  this 
series  contnln  data  for  stations  inside  the  Strait  of  Juan  de  Fuca 
and  Puget  Sound* 

Station  Numbering  System 

All  stations  occi^ied  by  the  BRCMN  BEAR  are  numbered  consecu- 
tively, Independent  of  their  location* 

Sampling  Bottles 

Vaster  san^les  weiv  talen  with  Nansen  bottles  and  FJarlle  bottles 

(1). 

Determination  of  Properties 

Deep-sea  reversing  thermometers  were  used  to  determine  teitpera- 
ture*  Copenhagen  standard  sea  water  was  used  exclxislvely  as  the 
standard  In  the  determination  of  salinity  of  the  sea  water*  Dissolved 
oxygen  was  determined  by  the  modified  Winkler  method  described  by 
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Thoti^son  and  Robinaon  (2).  The  depths  reported  for  sub-surf aoe  obser- 
vations were  calculated  from  Tisssured  wire  angle,  unprotected  re- 
versing thermometer  readings,  a-nd  curves  of  wire  length  minus 
thermonetrlc  depth  versus  wire  length  (L-Z  vs.  L),  as  described  by 
LaFond  (3)* 

Data 

The  time  at  which  the  messenger  was  dropped  on  the  first  cast  is 
listed  for  the  +8  time  zone.  Positions  are  given  to  the  nearest 
minute.  Depth  in  fathoms  was  obtained  with  the  aid  of  a Navy  NHC 
echo  sounder.  Weather  is  reported  in  the  Navy  bathythermograph  weather 
code  given  in  H.  0.  Publication  No.  6c6-o,  except  in  cases  where  the 
only  weather  phenomenon  reported  is  the  state  of  the  sky.  For  the 
state  of  the  sky  the  following  symbols  were  usedt  b.,  clear  sky}  b»c., 
blue  sky  with  detached  clouds;  c.,  sky  mainly  cloudy;  and  o.,  sky 
overcast.  Wind  direction  is  reported  in  degrees  true;  the  wind  velo- 
city is  given  in  knots.  Air  tenperature  is  recorded  in  degrees 
Fahrenheit,  with  the  dry  bulb  reading  given  first,  followed  a 
virgrlle  (/)  and  then  the  wet  bulb  reading.  Type  of  clouds  is  reported 
In  the  bathythernx^aph  weaUier  code,  the  amount  of  olouds  in  tenths 
of  the  sky  covered. 

All  data  are  actual  observed  values.  During  Cruise  31  the  maxizam 
depth  of  sampling  was  2000  meters  tdierever  the  depth  of  the  water  per- 
mitted. On  Cruise  33  the  maximum  depth  of  saopling  was  250  meters  for 
the  majority  of  stations,  with  a few  stations  at  1250  meters.  Clearly 
questionable  data  have  been  excluded. 


The  presentation  of  these  data  in  this  form  does  not  constitute 
publication.  Subsequent,  more  rigorous  analyses  of  these  data  may 
disclose  errors  which  are  not  apparent  at  this  time. 
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STA  83U  U8®  08'  N WEATHER  b.c, 
1 Aug  53  125®  15'  W WIND  270°  1C 
1258  (+8)  DEPTH  155  fn  55®/5U°  F 

CLOUDS  —1/lCj 

Depth 

Temp 

Sal 

02 

(m) 

(®c) 

(®/oo) 

(mg-at/L) 

0 

12o38 

31.27 

0.523 

5 

12.22 

31.27 

0.558 

10 

11.89 

31.82 

0.U91 

20 

10.52 

32.Ui 

O.U25 

30 

8.96 

32, U6 

0.39U 

U9 

7.76 

32.76 

0.378 

7U 

7.27 

33.2U 

0.320 

58 

6.88 

33.78 

0.222 

1U8 

6.32 

0.168 

197 

5.96 

3U.0O 

0.11j2 

STA  832 

U8°  27*  N 

WEATHER  b. 

1 Aug  53 

12U®  U9'  W 

WIND  090®  8 

0755  (+8] 

DEPTH  172  fn  52®/5l®  F 

CLOUDS  -- 0/lC 

Depth 

Temp 

Sal 

®2 

(n) 

(®c) 

(®/oo) 

(ng-at/L) 

0 

9.77 

32ol0 

0.U00 

5 

9.7U 

32,1U 

0.39U 

10 

9.60 

32.18 

0.37? 

19 

9.00 

32  .5U 

0.32U 

29 

8.52 

32.79 

0.295 

l<8 

7.99 

33,11 

0.27U 

72 

7.12 

33.57 

0.220 

96 

6.70 

33.76 

0.201 

lUU 

6.U0 

33.81 

0.178 

192 

6.26 

33.91 

0.173 

288 

6,06 

33.91 

0.169 

STA  833  U8®  17'  N WEATHER  b.c. 
1 Aug  53  125®  01'  W WIND  335®  7 
1051  (+8)  DEPTH  16U  fta  57®/56®  F 

CLOUDS  1-lAC 

STA  835  1)7®  1)7'  N WEATHER  b.c. 

1 Aug  53  125®  19'  W WIND  315®  16 

161)7  (+8)  DEPTH  51)0  fn  6l®/58®  F 

CLOUDS  —1/10 

Depth 

Tenp 

Sal 

02 

Depth 

Terp 

Sal 

°2 

(n) 

(®c) 

(®/oo) 

(ng*at/L) 

(a) 

(®c) 

(®/oo) 

(ng-at/L) 

0 

12,33 

31,55 

0,522 

0 

15.33 

31.88 

0.511 

5 

11.26 

31.73 

0.U89 

U 

15.31 

31.86 

0.520 

10 

10,00 

32,26 

0.1)16 

8 

15.28 

31.89 

0.509 

20 

8.77 

32.68 

0.312 

17 

13.26 

32,33 

0.565 

29 

7.96 

32.98 

0.21)2 

25 

11.51) 

32.1)8 

0.588 

U9 

6.90 

33.56 

0.161) 

U2 

9.26 

32.57 

0.515 

73 

6.56 

33,80 

0.161) 

61 

8.52 

32.61 

98 

6.U2 

33.86 

0.151) 

80 

8.11) 

32.91) 

0,1)1)8 

1U6 

6.19 

0.11)1) 

115 

7.58 

0.366 

193 

6.03 

33.96 

0.11)5 

151 

7,31 

33.1? 

0.21)0 

233 

6.1)0 

• 33.95 

0.172 

lill) 

5.U5 

3U.05 

0.090 

6U7 

U.liS 

3U.22 

0.029 

STA  836 

U7®  33 

' N WEATHER  b.e. 

2 Aug  53 
0213  (+8) 

126®  19'  WIND  315°  25 

DEPTH  1220  fm  580/57®  F 

CLOUDS  8-3AO 

Depth 

Ten? 

Sal  O2 

(m) 

(°C) 

(o/oo)  (mg-atA) 

0 

15.72 

32,22 

5 

15.72 

32.23 

10 

15.71 

32,23 

19 

15.69 

32.2U 

28 

12. U8 

32.32 

U6 

9.80 

32, U7 

92 

7.76 

32.87 

136 

7.08 

33.62 

180 

6.66 

M... 

2jr 

6.28 

33.92 

U20 

U.9U 

3U.00 

STA  837 

U7®  30*  H WEATHHi  50 

2 Aug  53 
1802  (+8) 

127®  38'  ¥ WIND  315®  16 

DEPTH  lUlO  fft  60®/58®  F 

CLOUDS  — lO/lC 

Depth 

Teop 

Sal  C2 

(m> 

(°c) 

(®/oo)  (mg-at/L) 

0 

15.32 

32,55  ' 

5 

15.30 

32,53  1 

10 

15.32 

32.5U  ' 

19 

15.30 

32,57  < 

29 

15. 3U 

32,56  < 

U8 

10.28 

32.57  ' 

9U 

7.53 

32.63 

UiO 

7.12 

32.97 

186 

6.69 

33.53 

277 

5.52 

33.82 

Ul6 

U.66 

33.98 

I459 

U.62 

3U.0U 

lj68 

U.62 

3ii.07 

696 

U.11 

3U.28 

1157 

3.05 

3U.U5 

1928 

2.01 

3U.58 

STA  838  1*7°  16*  N WEATHER  $1 
3 Aug  53  129°  U»  W WIND  3U8°  9 
0603  (♦8)  DEPTH  1380  fm  57°/55°  P 

CLOUDS  6-10/10 

Depth 

Temp 

Sal 

°2 

(«) 

(°c) 

(Voo) 

(ng-at/L) 

0 

15.08 

32.30 

0.513 

5 

15  .oU 

32.30 

0.511* 

10 

15.06 

32.29 

0.513 

20 

15.01* 

32.30 

0.513 

30 

lU.ii 

32.1*8 

0.531* 

50 

10.31* 

32.1*8 

0.585 

7U 

7,80 

32,60 

0.572 

98 

7.16 

32.61* 

0.559 

1U5 

6.86 

33.1i6 



176 

6.72 

— 

192 

6.1*6 

33.86 

0.299 

258 

5.8U 

. — 

289 

5.U1* 

33.93 

0,256 

U35 

U.51 

3U.01 

0.098 

660 

l*.oi* 

3U.22 

0.025 

890 

3.56 

31*.  36 

O.Oll* 

1358 

2.68 

3U.50 

0.031* 

1836 

2.01* 

31*  .60 

0.082 

STA  839  1*7°  01*  N WEATHER  0. 

3 Aug  53  130°  27*  W WIND  33r°  8 

2013  (*S)  DEPTH  1600  fra  58°/56°  F 

CLOUDS  6-lO/lC 

Depth 

Tewp 

Sal 

<^2 

(a) 

(°c) 

(°/oo) 

(mg-at/L) 

0 

ll*,98 

32.52 

0.517 

5 

1U.91* 

32.51 

10 

IU.85 

32.52 

20 

13.78 

32.51 

0.51*5 

30 

11.82 

32,52 

0.562 

50 

8.76 

32.56 

0.572 

75 

7.1*5 

32.60 

0.570 

99 

7.00 

32.7U 

0,51*0 

11*8 

6.37 

33.18 

0.361* 

192 

5.91* 

33.87 

0.308 

295 

5.06 

33.96 

0.202 

U92 

U.20 

3U.06 

0,089 

737 

3.68 

3U.28 

0.031* 

983 

3.16 

3l*,l*2 

0,027 

11*78 

2,36 

3U.5U 

0.051* 

1973 

1.95 

3U.61 

0.U3 

STA  8U0 

ll6°  28»  N WEATHER  o. 

U Aug  53 

130®  27 » W WIND  293®  8 

0230  (+8) 

DEPTH  1220  tn  55®/—®  F 

CLOUDS  6-lOAO 

Depth 

Temp  Sal  O2 

(m) 

(®C)  (Voc)  (ng-at/L) 

10.70 

8.UU 

7.62 

6.89 

6.23 


32.51 

32.58 

32.78 

33.39 

33.87 

33.91 

3U.01 

3U.26 

3U.ia 

3U.52 

3U.60 


0.575 

0.573 

0.528 

0.35? 

0.291 

0.211 

0.089 

0.027 

0.021 

0.063 

0.117 


STA  8U1  U6®  32»  N WEATHER  c, 

U Aug  53  131®  12 » W WIND  335°  7 

0905  (+8)  DEPTH  UiOO  fn  62®/59®  F 
CLOUDS  1,  6,  8-6/10 

Depth 

Tenp 

Sal 

O2 

(m) 

(®c) 

(®/oo) 

(mg-at/L) 

0 

lli.82 

32.1*8 

0.522 

5 

IU.79 

32.1*8 

0.525 

10 

IU.70 

32.1*8 

0.532 

20 

12  .U7 

32.1*8 

0.56U 

30 

10.92 

32.50 

0.573 

50 

8.62 

32.57 

0.577 

7U 

7.UU 

32.59 

0.576 

99 

6.88 

32.65 

0.567 

Ui8 

6.68 

32.98 

0.1*l*l 

192 

6,27 

33.86 

0.322 

290 

5.26 

33.91 

0.225 

U85 

U.Uo 

3U.07 

0.085 

733 

3.78 

3U.25 

0,027 

980 

3.32 

31*.1*0 

0.020 

1U76 

2.1*2 

31*.U9 

0.066 

1972 

1.97 

31*.60 

0.13, 

STA  8U2  U7°  U0«  N WEATHER  b.o. 
11  Aug  53  131®  05 « W WIND  350°  13 
2326  (+8)  DEPTH  15U0  fm  60°/58o  F 

CLOUDS  6-U/lO 


Depth 

(m) 

Teaop 

(°G) 

Sal 

(®/co) 

02 

(mg-at/L) 

0 

15  .U3 

32. U9 

0.5U5 

5 

15. Ul 

32. U9 

0.5U5 

10 

15.UU 

32. U8 

0.5h9 

19 

15.U2 

32.U8 

0.5U8 

29 

IU.12 

32. U8 

0.585 

U8 

10. UO 

32.53 

0.617 

72 

7.92 

32.57 

0.611 

96 

7.19 

32.68 

0.572 

lUU 

6.69 

33.60 

0.31j6 

191 

6.3U 

33.87 

0.27U 

263 

5.72 

33.96 

0.170 

285 

5.52 

hU8 

U.68 

U73 

U.57 

3U.15 

0.068 

683 

3.95 

3U.29 

0.02U 

717 

3.86 

3U.30 

0.026 

923 

3.3U 

3U.U1 

0.025 

95U 

3.28 

— 

0.027 

1U05 

2.U8 

3U.53 

0.058 

1892 

1.93 

3U.61 

0.119 

1 

1 

STA  8U3  U8®  18*  N WEATHER  b.c. 
12  Aug  53  129®  iu‘  W WIND  333°  16 
1521  (+8)  DEPIH  1380  fm  62®/58°  F 

CLOUDS  6-2/10 


Depth 

(m) 

Temp 

(°c) 

Sal 

(°/oo) 

02 

(mg-at/L) 

0 

15.60 

32.33 

0.53U 

5 

15.60 

32. 3U 

0.53U 

9 

15.59 

32. 3U 

0.533 

18 

15.55 

32.33 

0,531 

28 

15.51 

32.33 

0.53U 

U6 

9.99 

32.U7 

0.637 

69 

7.99 

32 .5U 

0.60U 

93 

7.26 

32.70 

0.562 

lUO 

7.37 

33. 7U 

0.389 

156 

7.26 

33.82 

0.268 

185 

6.90 

33.89 

0.2U5 

230 

6.27 

33.95 

0.205 

388 

5.26 

— — 

o.m 

590 

U.53 

3U.22 

0.035 

806 

3.93 

3U.3U 

0.02U 

1252 

2.86 

3U.U7 

0.038 

1706 

2.22 

3U.56 

0.088 

- 

STA  8UI4  U8®  20'  N WEATHER  b, 

13  Aug  53  128®  05'  W WIND  3li5®  22 
0312  (+8)  DEPTH  lUOO  fm  58®/56®  F 

CLOUDS  --0/1O 

' 

Depth 

Temp 

Sal 



°2 

(m) 

(®c) 

(®/oo) 

(nig-atA) 

0 

15.10 

32.17 

0.5U3 

U 

15.07 

32.19 

0.51tU 

^ - 

8 

15.09 

32.19 

0.5U3 

17 

15.08 

32.19 

0.5U5 

26 

15.11 

32.16 

0.539 

U3 

n.oU 

32.50 

0.622 

» 

6ti 

8.U6 

32.57 

0.566 

'-M  ! 

85 

7.UU 

32.63 

0,578 

Aji 

128 

6.82 

33.61 

0.382 

172 

6.38 

33.8U 

0,330 

•U  '< 
1 

186 

33.85 

mm^mm 

; 

281 

5.38 

33.91 

0.236 

- 1 

U7U 

U.80 

0.087 

716 

U.iO 

3U.29 

0.027 

i 

«»«  1 

956 

3.52 

3U.li2 

0.025 

1U31 

2,56 

«ii  * ^ ; 

1910 

■ 



1.99 

3U.59 

0,121 

^ t 


STA  8U5  U8®  20  ‘ H WEATHER  b.c. 
13  Aug  53  126®  35'  W WIND  333®  iC 
llao  (+8)  DEPTH  1260  fn  62®/58®  F 

CLOUDS  6-1/10 


Depth 

(n) 

Tenp 

(®c) 

Sal 

(®/oo) 

02 

(mg-at/L) 

0 

15.17 

32,10 

0,550 

5 

15.12 

32.12 

0,552 

10 

1U.86 

32,12 

0.551 

20 

IU.59 

32,16 

0,556 

30 

11.6U 

32,33 

0.626 

U9 

9.19 

32, U9 

0.568 

73 

8.25 

32.63 

0.5U3 

96 

7.56 

33,20 

0,U06 

lUi 

7.16 

33.81 

0.277 

182 

6,78 

mm^mm 

0.255 

193 

6.6U 

33.95 

0,2m 

275 

5.98 

33.99 

0.17U 

U66 

U.88 

0.099 

710 

U.lii 

3U.26 

0,027 

955 

3.5U 

3U.39 

0.028 

liila 

2,58 

1926 

1.9U 

3U.59 

0.130 

i 


* 


' •I 
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OoMnogn^hio  Station  Loeatlons 
Brown  Bwar  CrulM  Ho,  33 
3>12  Smtanber  1953 


STA  906  U8°  29t  N V^THER  b. 

3 S«pt  53  IZU®  U5»  W WIHD  090°  5 
0059  (+8)  DEPTH  1U7  fm  55°/53®  F 

CLOUDS  ~ OAO 

Depth 

Teap 

Sal 

°2 

(») 

(®c) 

(®/oo) 

<ng*«at/t) 

0 

10.7U 

31.88 

0.U21 

10 

10,75 

31.88 

0.1il6 

20 

9.2U 

32.19 

0.3U3 

30 

8*86 

32.35 

0.285 

U9 

8.72 

32.7U 

O.2I18 

7U 

7.9U 

33.27 

0.208 

98 

7.38 

33.58 

0.187 

1U8 

6.78 

33.79 

0,167 

197 

6.60 

33.83 

0,153 

2U7 

6,58 

33,92 

0,166 

»TA  910  U8°  03‘  N WEATHER  b. 

3 Sept  53  125°  13»  W WIHD  O600  8 

0635  (^'Q)  DEPTH  80  fm  6o®/580  F 

CLOUDS  ~ OAO 

Depth 

Tenp 

Sal 

°2 

(m) 

(°c) 

(®/oo) 

(mg-atA) 

0 

1U.86 

32.02 

0.563 

5 

IU.8I1 

32. OU 

0.562 

10 

13.I18 

32.17 

0.562 

20 

10,56 

32. U6 

0.58U 

30 

8.80 

32,56 

0.5U9 

U9 

8.12 

32.66 

0.513 

7U 

7.5U 

33.16 

0,l4l9 

99 

7,28 

33*50 

0.312 

138 

6.83 

33.92 

0.176 

STA  909  U8®  16*  H WEATHER  b, 

3 Sept  53  12U®  59*  W WIND  O6O®  8 
0U02  (+8)  DEPTH  llU  tn  580/57®  F 

CLOUDS  — 0/10 

Depth 

Tenp 

Sal 

O2 

(m) 

1 

(®c) 

(®/oo) 

(ng-atA) 

0 

15.5U 

30,00 

0,51a 

10 

12.82 

32.17 

0,539 

20 

10.08 

32.1*6 

0.375 

30 

8.2U 

32.80 

0.275 

‘ 50 

7.U2 

33.12 

0,332 

75 

7,15 

33.U7 

0.277 

100 

6.83 

33.70 

0.209 

150 

6.68 

33.88 

0.178 

200 

6.60 

33.91 

0.161 

STA  911  U7®  5U*  H WEATHER  b. 

3 Sept  53  12l»®  56*  W WIND  310°  8 

081*3  (♦8)  DEPTH  55  fto  66°/62°  F 

CLOUDS  — OAO 

Depth 

Tenp 

Sal 

°2 

(«) 

(®c) 

(®/oo) 

(ng-at/L) 

0 

15.91 

29.88 

0.539 

5 

15,10* 

31.33 

0.530 

10 

11*.  96 

31.79 

O.5IO* 

20 

13,62 

32,22 

0,529 

30 

12.81* 

32,37 

O.U79 

1*9 

7,66 

33,32 

0,21*9 

73 

7.22 

33,72 

0.222 

97 

6.99 

33.82 

0.11*7 

STA  912  i*7°  U7*  N WEATHER  b. 

3 Sept  53  12U°  U3*  W WIND  150<>  U 

1010  (+8)  DEPTH  29  fn  6l°/57°  F 

CLOUDS  — OAO 


Depth  Teinp 

(n)  (OC) 


15.69 
15.32 
IU.98 
12. 5U 
9.93 


(o/oo)  (mg-at/L) 


STA  911*  1*7°  19*  N WEATHER  b. 

3 Sept  53  121*°  31»  W WIND  000°  8 

1550  (+8)  DEPTH  32  fsi  700/65°  P 

CLOUDS  — OAo 

Depth 

Temp 

Sal 

O2 

(n) 

(°c) 

(°/oo) 

(mg-at/L) 

0 

17.06 

29.56 

0.558 

c 

17.28 

3f'.13 

0.573 

16 

IU.50 

31.71* 

0.503 

20 

11.80 

32.38 

0.1*09 

30 

8.52 

32.93 

0.270 

50 

7 J40 

0,103 

STA  913  U7°  U7«  N WEATHER  b. 

3 Sept  53  12U®  31*  ’ W WIND  180°  3 

1115  (+8)  DEPTH  11*  fn  620/60°  P 

CLOJDS  — O/IO 


Depth  Tenp  S«0.  O2 

(n)  (OQ)  (o/oo)  (ng-atA) 


15.9U 

15.85 

ll*.17 

12.81 

10.68 


29.65 

29.79 

31.92 

32.27 

32. 


STA  915 

1*7°  19' 

N 

WEATHER  b. 

3 Sept  53 

121*°  22’ 

W 

WIND  000°  8 

1701*  (♦8) 

DEPTH  13  fm 

69°/65°  F 

CLOUDS  — OAO 

h Tesp 

Sal 

O2 

(°c) 

(0/00) 

(ng>4t/L) 

.55 

0.597 

.69 

0.569 

>00 

0.1*28 

.22 

0.362 

.51 

0.297 

STA  916  1*7°  li*»  N WEATHER  b. 

3 Sept  53  121*0  Ul»  W WIND  000°  6 
1901*  (+8)  DEPTH  55  fm  65°/620  F 

CLOUDS  — OAO 

Depth 

Tenp 

Sal 

02 

(m) 

(°c) 

(o/oo) 

(ng-at/L) 

0 

17.09 

29.33 

0.531 

10 

15.1*6 

31.62 

0.589 

20 

13.65 

32.15 

0.1*96 

30 

11.31* 

32.53 

0.396 

50 

7.78 

33.20 

0.281* 

75 

7.1*6 

33.76 

0.283 

95 

7,00 

33.85 

0.11*6 

STA  918  1*6°  51’  N WEATHER  b. 

3 Sept  53  121*0  1*7’  W WDJD  350°  10 

2258  (+8)  DEPTH  81*  fm  630/61°  F 

CLOUDS  — 0/10 

Depth 

Temp 

Sal 

O2 

(m) 

(°c) 

(o/oo) 

(mg-at/L) 

0 

16.30 

31.56 

0.536 

10 

U*.61* 

32.12 

0.551 

20 

12.98 

32.28 

0,501 

30 

10.70 

32.61 

0.1*23 

1*9 

7.71* 

32.75 

0.1*1*6 

73 

7.58 

33.32 

0.297 

97 

7.12 

33.77 

0*201 

1U5 

6.8U 

33.90 

0.155 

fji 


STA  917 

1*7°  06’ 

N 

WEATHER  b. 

3 Sapt  53 

121*0  52  • 

W 

WIND  31*50  10 

2038  (+6) 

DEPTH  79  fm 

62o/60°  F 

CLOUDS  — OAO 

0 

16.5U 

10 

16.25 

20 

9.80 

30 

8.79 

1*9 

8.01* 

71* 

7.65 

98 

7.52 

123 

6.85 

32.16 
32.15 
32  .U8 
32.58 
32.66 

33.11 

33.60 

33.87 


0,U99 

O.U93 

0.576 

0.5U0 

0.507 

0.U18 

0.286 

0.16U 


STA  91?  1*6°  31*’  H WEATHER  b. 

1*  Sept  53  121*®  1*6*  W WIND  000°  10 

0131  (+8)  DEPTH  51*0  fm  61*0/60°  F 

CLOUDS  — OAo 



Depth 

Temp 

Sal 

O2 

(m) 

(°c) 

(O/oo) 

(mg»at/L) 

0 

16.18 

31.57 

0.515 

10 

16.09 

31.87 

0,517 

20 

15.5U 

32.11* 

0.525 

30 

10.71 

32.50 

0,609 

50 

9,05 

32.59 

0.51*5 

71* 

8,36 

32.98 

0,1*50 

99 

7.89 

33.1*1* 

0,358 

11*8 

7,28 

33.87 

0.155 

198 

6,81* 

33.93 

0.221* 

21*8 

6,32 

33,97 

0,210 

STA  920  U£®  33'  N WEATHER 

U Sept  53  12U®  30*  W WIND  070°  17 

03U2  (+8)  DEPTH  lUO  fin  6U°/60®  P 

CLOUDS  ~ 0/10 

Depth 

Ten?) 

Sal 

O2 

(m) 

(®c) 

(o/oo) 

(ng-at/L) 

0 

16.U7 

30,10 

0.513 

10 

IU.89 

31.00 

0.501 

19 

10.86 

32. 3U 

0.3U8 

29 

8,98 

32.79 

0.271 

U8 

7.52 

33.31 

193 

6.69 

0.161 

2U2 

6.6U 

33.96 

0.157 

STA  922  li60  30»  N WEATHER  b. 
U Sept  53  124°  07'  W WIND  OliO® 
06U1  (+a)  DEPTH  12  fn  65°/59°  F 

CLOUDS  ~ 0/10 


Depth 

(jn) 


(o/oo)  (mg-at/L) 


0 

15. UU 

29.08 

5 

15. 5U 

31.U9 

10 

15.32 

31.67 

15 

13.71 

32,08 

10.58 

32. U9 

STA  921  U6®  30'  N WEATHER  b. 

U Sept  53  12U®  16'  W VmiD  OliO°  11 
05U0  (+8)  DEPTH  37  fm  6U°/59®  F 

CLOUDS  — 0/10 

■ ■ - - 1 

STA  923  1*6®  1U»  K WEATHER  b. 

U Sept  53  12>4®  21*  W WIND  010°  8 

091*2  (+8)  DEPTH  6U  fn  67 0/62°  F 

CLOUDS  ~ 0/10 

Depth 

Tenp 

Sal 

Cg 

Depth 

Ten;) 

Sal 

O2 

(m) 

(®c) 

(®/oo) 

(ing-at/L) 

(m) 

(®c) 

(®/oo) 

(ng-at/L) 

0 

16.U7 

30.72 

0,515 

0 

16.92 

2U.73 

0.533 

10 

13,26 

31.65 

O.U32 

10 

15,07 

32.12 

0,523 

20 

10,85 

32.50 

0.329 

20 

11.36 

32. 3U 

0,507 

30 

8.06 

32. 9U 

0.288 

30 

8.U6 

32. 5U 

0,1*65 

ho 

7.53 

33.31 

0.259 

50 

7.58 

33.22 

0.31*9 

50 

7.U6 

33.57 

0,25U 

75 

7.U7 

33.65 

0.273 

100 

6.8U 

33.94 

0,l6i* 

STA  92U 

U6°  09 ‘ N 

WEATHER  b. 

U Sept  53  12U°  15*  W 

WIND  215°  8 

1058 

(+8)  DEPTH  50  fm 

660/63°  F 

CLOUDS  — 0/10 

h 

Ten?) 

Sal 

02 

B 

(°c) 

(o/oo) 

(mg-at/L) 

0 

17.20 

28.11 

0.529 

5 

16.28 

30.81 

0.517 

10 

15.32 

32.02 

0.532 

2C 

12.28 

32.27 

0.518 

3C 

8.96 

32.56 

0.36U 

5c 

7.69 

32. 9U 

0.36U 

t > 

6.98 

33.8U 

0.170 

STA  926 

U60  15 « N 

WEATHER  U7 

U Sept  53 

12U°  07'  W 

WIND  2U0O  9 

1305  (+8) 

DEPTH  9 fra 

660/6U0  F 

CLOUDS  

Depth 

Tenp  Sal 

02 

(n) 

(OQ)  (O/oo) 

(mg-at/L) 

21.60 
30.57 
32.30 
32 .7U 


0.537 

0.U80 

0.371 

0.32U 


STA  925 

li6°  12*  N 

WEATHER  1*6 

U Sept  53 

121*0  11'  W 

WIND  2350  9 

1203  (+8) 

DEPTH  30  fm 

67O/6UO  F 

CLOUDS  ~ OAO 

Depth 

Teqp  Sal 

°2 

(ra) 

(oc)  (o/oo) 

(ng-at/L) 

STA  927  U60  05*  N WEATHER  1*2 

1*  Sept  53  121*0  09'  W WIND  2l5°  11 

11*1*9  (+8)  DEPTH  1*1*  fra  60O/59O  F 

CLOUDS  O-OAO 

Depth 

(m) 

Temp 

(OC) 

Sal 

(O/oo) 

O2 

(mg-at/L) 

0 

17.16 

27.86 

0.550 

5 

15.85 

31.32 

0,537 

10 

ll*.86 

32.08 

0.532 

20 

10.81 

32.37 

0.1*39 

30 

8.58 

32.69 

0,350 

50 

7.86 

33.UO 

0.212 

75 

7.30 

33.73 

0.157 

STA  928  U6°  00'  N WEATHER  o» 
k Sept  53  12U°  03*  W WIND  215°  3 
1655  (+8)  DEPTH  30  fm  59°/580  p 

CLOUDS  O-IOAO 


Depth 

(n) 


Sal 

(°/oo) 


27, 

31 

32 
33.02 
33,U6 

33.62 


°2 

(mg-at/L) 


.572 
.U93 
.358 
0.339 
0.225 

0.18U 


STA  930 

U6°  05 

• N 

WEATHER  0. 

U Sept  53 

12U°  29*  W 

WiND  235°  8 

2223  (+8) 

DEPTH  75  fra 

59°/58°  F 

CLOUDS  O-IOAO 

Depth 

Tenp 

Sal 

02 

(m) 

(°c) 

(°/oo) 

(ng>atA) 

H 

16.89 

28.0U 

0.539 

10 

15.97 

32.03 

O.U59 

20 

12.70 

32. 2U 

O.U88 

30 

9.95 

32.52 

0.35U 

50 

7.68 

33.06 

0.33U 

7U 

7.3U 

33.60 

0.23U 

99 

7.23 

33.82 

0.203 

2U 

7.0U 

33.88 

0.133 

STA  929  U5°  U6*  N WEATHER  o. 

U Sept  53  12U°  05*  W WIND  215°  12 
1910  (+8)  DEPTH  U3  fra  59°/58°  F 

CLOUDS  O-IOAO 

STA  931  1*6°  23 » N WS#.THER  c. 

5 Sept  53  121*°  55*  W WIND  2l5°  6 

055U  (+8)  DEPTH  585  fra  60°/59°  F 

CLOUDS  O-8A0 

Depth 

Temp 

Sal 

02 

Depth 

Teirp 

Sal 

°2 

(m) 

(°C) 

(°/oo) 

(cig-atA) 

(ra) 

(°c) 

(°/oo) 

(ng-at/L) 

0 

15.57 

31.09 

0.557 

0 

17.1*0 

32.16 

0.1*88 

5 

15. oU 

31.67 

0.UB7 

10 

17.37 

32.17 

0.1*87 

1C 

12.59 

32.32 

O.I4U3 

20 

16.99 

32.17 

O.U93 

20 

10.61 

32.89 

0.357 

30 

13.97 

32.1*8 

0.571* 

30 

8.66 

33.0U 

0,295 

U9 

10,02 

32.61 

0.580 

50 

7.78 

33.55 

0.21*1 

73 

8.76 

32.61* 

0.533 

70 

7.30 

33.80 

0.15U 

98 

8,67 

33.02 

0.1*39 

11*5 

7.1*8 

33.70 

0.271* 

192 

7.10 

33.91 

0.225 

238 

6.70 

33.95 

0.203 

STA  932  U6®  Ul'  N WEATHER  o. 

5 Sept  53  125®  19'  W WIND  160®  8 
09U6  (+8)  DEPTH  1100  fm  62®/59®  F 

CLOUDS  0-lOAO 

Depth 

Terrp 

Sal 

02 

(m) 

(®c) 

(®/oo) 

(mg-at/L) 

0 

I6,ii6 

32,10 

O.U99 

10 

16,26 

32.09 

0.50U 

20 

1U,66 

32.18 

0.51ili 

30 

10;  96 

32.U1 

0.528 

50 

9*10 

32.60 

0.5U7 

75 

8,28 

32.7U 

0,u96 

100 

7,65 

33.1U 

0.377 

150 

7,0U 

33.83 

0.206 

199 

6,61 

33.95 

0.187 

298 

6,00 

3U.02 

0.151 

U95 

5.08 

3U.10 

0.07U 

7U2 

U.18 

3U.29 

0.027 

989 

3.61 

3U.U2 

0.029 

123U 

3.0U 

3U.UU 

0.056 

STA  93U  U6®  16 » N WEATHER  o. 

5 Sept  53  125®  Ul'  W WIND  200®  10 
2259  (+8)  DEPTH  1150  fm  6l®/59®  F 
CLOUDS  Q-lO/lO 

Depth 

Tenp 

Sal 

02 

(m) 

(®c) 

(®/®®) 

(mg-at/L) 

0 

17.13 

31.93 

o.U 

82 

10 

17.12 

31.9U 

o.U 

88 

20 

IU.17 

32.36 

0.5 

58 

30 

11.32 

32.58 

0.6 

19 

U® 

9i63 

32.6U 

0.528 

7U 

8.69 

32.80 

O.U77 

90 

8.26 

33.18 

0.369 

1U8 

7.6U 

33.7U 

0.2U3 

197 

6.97 

33.95 

0.205 

2U6 

6.U1? 

3U.00 

0.178 

STA  933  U6®  U5'  N WEATHER  c, 

5 Sept  53  126°  23'  W WIND  180®  6 

1620  (+8)  DEPTH  lUOO  fm  63®/60®  F 

CLODDS  0-9/10 


Depth 

(m) 

Tenp 

(®c) 

Sal 

(®/oo)  (m 

0 

17. OU 

32,26 

10 

16.78 

32, 2U 

20 

16.6U 

32,25 

30 

13.56 

32,51 

50 

10.U8 

32,58 

75 

8.55 

32.68 

100 

8.20 

33,29 

7.38 

33,83 

200 

6.7U 

33.95 

296 

5.8U 

U91 

U.90 

3U.13 

73U 

U.08 

3U.29 

980 

3.55 

3U.U3 

1225 

•a  AO 

3U.51 

0,082 


STA  935  U6®  01 « N WEATHER  o, 

6 Sept  53  125®  23'  W WIND  220®  8 

0156  (+8)  DEPTH  810  fm  62®/60®  F 

CLOUDS  O-IOAO 


'j 


STA  936  U5'  N-  WEATHER  60 
6 Sept  53  1250  01'  \1  WIND  200°  1 
0519  (+8)  DEPTH  800  fjn  62°/59°  F 

CLOUDS  O-9AO 


STA  937  U5°  30'  N WEATHER  o. 

6 Sept  53  12U°  38'  W wind  225<>  5 
1035  (+8)  DEPTH  200  fm  63V6l°  F 

CLOUDS  0-10/10 


Depth  Ten?}  Sal  Og 

(m)  (°C)  (°/oo)  (mg-at/L) 


16,88 

16.80 

16,72 

"V.61 


32.05 

32.17 

32.18 

12.25 

32,56 

33.0U 

33.51 

33.87 

33.99 


0.U92 

0.U9U 

O.U97 

0.526 

O.U96 

0.390 

0.306 

0.237 

0,188 

0.177 


STA  938 

U5°  19'  N 

WEATHER  0. 

6 Sept  53  12U°  23'  W 

WIND  150°  15 

1258  (+8)  DEPTH  150  fm 

610/60°  F 

CLOUDS  0-10/10 

Depth 

Temp 

Sal 

O2 

(m) 

(°c) 

(O/oo) 

(mg-at/L) 

0 

16.19 

31.96 

0.522 

10 

15.68 

31.96 

0.533 

20 

1U.58 

32.18 

0.503 

30 

10.28 

32.39 

0,492 

50 

8.02 

32.64 

0,474 

71* 

7,71 

33.09 

0,382 

99 

7.89 

33.58 

0.305 

1U9 

7.2U 

33.87 

0,225 

199 

6.85 

33.93 

0.200 

2U8 

6.62 

33.98 

0.160 

1 STA  939 

U5°  09'  N 

WEATHER  0, 

1 6 Sept  53  I'dhy 

ll»  W 

WIND  160°  6 

163U  (+8)  DEPTH  68  fm 

610/60°  F 

CLOUDS  O-IOAO 

Depth 

Tenp 

Sal 

O2 

(m) 

(°C) 

(Voo) 

(mg-at/L) 

0 

15.6U 

32.05 

0,557 

5 

15.19 

32.10 

0.552 

10 

lli.69 

32.21 

0.532 

20 

10.96 

32.80 

0,425 

30 

8.39 

33.13 

0.322 

U9 

8.0U 

33.56 

0.237 

7U 

7.U6 

33.78 

0.157 

98 

7-32 

33.85 

0.132 

S7A  9U0  UU®  5U'  N WEATHER  o, 

6 Sept  53  12U®  29’  W WIND  180<>  6 

19U9  (+8^  DEPTH  lUO  fra  6l®/59®  P 

CLOUDS  O-IOAO 



STA  9U2  UU®  5U>  N WEATHER  c, 

7 Sept  53  125°  09’  W WIND  000<>  U 
0138  (+8)  DEPTH  850  fra  6l®/60®  F 

CLOUDS  0-9A0 

Depth 

Teiqp 

Sal 

02 

Depth 

Temp 

Sal 

02 

(m) 

(°c) 

(®/oo) 

(ng-at/L) 

(n) 

(°c) 

(°/oo) 

(rag-at/L) 

0 

16.31 

31.96 

0.515 

O 

16.56 

32,09 

0.U99 

10 

16,03 

31.93 

0.519 

10 

16.38 

32.08 

0,500 

20 

12,50 

32,20 

O.U85 

20 

13.12 

32.22 

O.U99 

30 

9.10 

32. U7 

O.U82 

30 

10.13 

32  .UU 

O.U62 

U? 

7.96 

32.76 

0.386 

U9 

8.0U 

32.73 

O.U57 

73 

7.85 

33.37 

0.307 

73 

7.8U 

33,30 

0.335 

98 

7.Ui 

33.66 

0,238 

98 

7.7U 

33.55 

0.30U 

1U7 

7.10 

33.86 

0.196 

1U7 

7.2U 

33.90 

0.229 

196 

7.02 

33.96 

0.162 

19? 

6.90 

33.95 

0.215 

2UU 

6.82 

33.98 

0.153 

2U6 

6.U2 

33.99 

0,202 

STA  9U1  UU®  5U*  N WEATHER  51 
6 Sept  53  12U°  29’  W WIND  180®  U 
2035  (+8)  DEPTH  1250  fra  6l®/60®  F 

CLOUDS  O-IOAO 

Depth 

Tecp 

Sal 

02 

(m) 

(°c) 

(®/oo) 

(mg-at/L) 

0 

16.U6 

32.09 

O.U78 

5 

16.UU 

32,10 

0.383 

10 

16.  UO 

32.09 

O.U99 

STA  9U3  U5°  08’  N WEATHER  c, 

7 Sant  53  125®  26'  W WIND  290®  U 
0359  (+8)  DEPTH  1200  fra  62®/6l®  F 

CLOUDS  0-9Ao 

Depth 

Teinp 

Sal 

02 

(m) 

(®c) 

(®/oo) 

(mg-at/D 

0 

16.7U 

32.10 

0.U92 

10 

16,52 

32.10 

O.U92 

20 

13.U2 

32.21 

0.516 

30 

9.50 

32.U8 

0.538 

50 

8.66 

32,63 

0,518 

75 

8,20 

32.92 

0.U31 

100 

7,80 

33.52 

0.308 

150 

7.38 

33.89 

0.216 

196 

7.0U 

33.98 

0.365 

2Ul 

6.90 

3U,03 

0.16l^ 

-17- 


-trf*' 


STA  9Uli  U5°  19'  N WEATHER  0, 

7 Sept  53  1250  al'  w WIND  000®  0 

06U3  (+8)  DEPTH  IhOO  £m  62^/61°  P 

CLOliLi  Q-lO/lO 

Depth 

Tenp 

Sal 

O2 

(m) 

(°C) 

(0/00) 

(ng-at/L) 

0 

16.52 

32,00 

0.505 

10 

16.2U 

32.01 

0.50U 

20 

13  .UU 

32.18 

0.560 

30 

U.2U 

32.55 

0.6lit 

50 

9,01 

32.66 

0.53U 

75 

8.50 

33.08 

0.U21 

100 

7.87 

33.51 

0.307 

1U9 

7.30 

33.87 

0.231 

196 

6.91 

33.95 

0.216 

295 

6.1U 

3U.01 

0.161 

U92 

5.1U 

3U.15 

0.089 

736 

U.Uo 

3U.29 

O.OUO 

978 

3.6U 

3li.U5 

0.027 

12U2 

3.08 

3U.51 

0.0U5 

STA  9U6  U5°  H WEATHER  c. 

7 Sept  53  1360  23'  W WIND  31*0°  2l 

H430  (+8)  DEPTH  1U60  fm  620/59®  p 

CLOUDS  6-8/10 


STA  9U5  U5°  29'  N WEATHER  c. 

7 Sept  53  125°  58'  W WIND  330®  1C 
lOUU  (+8)  DEPTH  1360  fm  67®/62®  F 

CLOUDS  8-7 AO 

Depth 

Teap 

Sal 

®2 

(m) 

(°c) 

(®/oo) 

(mg-at/L) 

0 

16.81 

31,68 

O.U93 

10 

16,66 

31,68 

O.U98 

20 

11.9U 

32.U9 

0.580 

30 

9.86 

32,55 

0.5U2 

50 

8.92 

32.65 

0.513 

7ii 

8.50 

33.02 

n iiiH 

98 

8.12 

33,39 

0.361 

lii7 

7.U0 

33.85 

0.239 

196 

6.82 

33.99 

0.192 

2hk 

6.U8 

314.03 

0.168 

STA  9)|7  U6°  06'  N WEATHER  o» 

7 Sept  53  126®  I48'  W WIND  350®  2U 

1853  (+8)  DEPTH  1U70  fm  62®/57®  F 

CLOUDS  6-8AO 

Depth 

Teap 

Sal 

O2 

(m) 

(°c) 

(Voo) 

(rag-at/L) 

0 

17.27 

31.83 

O.U90 

9 

17.25 

31.8U 

O.I489 

19 

16.72 

32  .>08 

0.U91 

28 

13.31 

32  .5u 

n 

U7 

9.91 

32.56 

O.U62 

71 

8.3U 

32.62 

o.55ii 

95 

7.8I4 

32.71 

O.U89 

1U2 

7.63 

33.66 

0.311 

189 

6.99 

33.88 

0.259 

237 

6.5U 

33.96 

0,229 

STA  9U8  U60  2U'  N WEATHER  b. 

7 Sept  53  127®  13'  W WIND  350®  1( 
2327  (+8)  DEPTH  lU30  fm  60®/57®  F 

CLOUDS  — OAO 


Depth 

(m) 

Tenp 

(®c) 

Sal 

(°/oo) 

02 

(ng-at/L) 

0 

16,82 

32.37 

0.U96 

10 

16,82 

32.37 

0.U90 

20 

16,82 

32,37 

0,U91 

30 

12, 9U 

32,55 

0,602 

50 

9,UU 

32.58 

0.593 

75 

8,20 

32.62 

o,5Ul 

99 

7,60 

33.0U 

0,U56 

1U8 

7,05 

33.71 

0,3U6 

198 

6.67 

33.90 

0,28U 

90). 

5,8U 

33.98 

0,182 

USB 

5.00 

3U.1U 

0,079 

735 

U,lU 

3U.31 

0,038 

982 

3.56 

3U.U2 

0,03U 

1230 

2,93 

3U.51 

0,050 

STA  950  U5°  U3'  N WEATHER  c, 

8 Sept  53  127°  28 » W WIND  355°  12 
09UO  (+8)  DEPTH  l5lO  fm  6U°/60®  F 

CLOUDS  0-6/10 

Depth 

Tenp 

Sal 

02 

(m) 

(°c) 

(°/oo) 

(mg-at/L) 

0 

17.20 

31,6U 

0,U9U 

10 

17,17 

31,6U 

0,U92 

20 

16,39 

32,23 

0,521 

29 

1U.3U 

32,57 

0,562 

10, 8U 

32,57 

0,615 

72 

A r«iT 

o 

32,63 

0.5U3 

96 

8,17 

32,85 

0,U92 

lUU 

7,35 

33.62 

0,326 

192 

6.75 

33,91 

0,271 

2U0 

6,27 

33,97 

0.219 

STA  9U9  U6®  01«  N WEATHER  b.c, 
8 Sept  53  127®  51’  W WIND  3U0®  12 
0519  (+8)  DEPTH  1500  Im  62®/59®  F 

CLOUDS  0-3/10 


STA  951  U5®  19’  N WEATHER  b.c. 
8 Sept  53  126°  55'  W WIND  350°  16 
1U15  (+8)  DEPl’H  1520  fm  68°/63°  F 

CLOUDS  8-U/lO 

Depth 

Ten?) 

Sal 

02 

(m) 

(°c) 

(°/co) 

(mg-at/L) 

0 

17,36 

31,92 

O.U93 

10 

17,30 

31.91 

0.U86 

20 

16,30 

32  .U3 

0.527 

30 

13,66 

32,57 

0.595 

50 

10,22 

32,58 

0,582 

75 

8,56 

32.66 

0,538 

100 

7,8U 

33,OU 

0.U52 

150 

7,U0 

33.72 

0,291 

198 

6.95 

33,?0 

0.2U3 

2U6 

6.26 

33.95 

0.25U 

STA  952  UIi®  56'  H WEATHER  c. 

8 Sept  53  126°  23*  W WIND  360°  12 

1830  (+8)  DEPTH  1500  fn  67°/63°  F 

CLOUDS  8-6/10 

Depth 

Tenp 

Sal 

O2 

(m) 

(°c) 

(0/00) 

(mg-at/L) 

0 

^ ^ e\  • 

31.83 

0.511* 

10 

16.18 

31.81* 

0.511* 

20 

13.00 

32.20 

0.556 

29 

10.92 

32.1*9 

0.580 

U8 

9.32 

32.61 

0.518 

72 

8.5U 

32.68 

O.U99 

95 

0 

32.9s 

0.1*53 

11*3 

7.76 

33.76 

0.267 

161 

7.1*0 

33.81* 

0.256 

190 

7.06 

«/«/• 

0.21*0 

21U 

6.72 

MAMMA 

332 

5.7U 

3U.05 

0.131* 

l*7U 

5.01 

3U.12 

0,081 

670 

U.51 

3U.27 

0.038 

877 

3.82 

3U.39 

0.028 

STA  95U  W*  21«  N weather  c. 

9 Sept  53  125°  35»  W WIMD  000<>  20 
0222  (+8)  DEPTH  1570  fm  6IO/6OO  F 

CLOUDS  8-5/10 


t 

■ ' «,  t 

STA  953  1*1*°  39»  N WEATHER  c. 

8 Sept  53  125°  58 » w WIND  005°  20 
2251  (+8)  DEPTH  1550  fm  60°/59°  F 

CLOUDS  8-6/10 

' 1 
i 

Depth 

Tenqp 

Sal 

O2 

>■  - t i 

r.t 

(ffl) 

(°c) 

(°/oo) 

(ng-at/L) 

^ . 

0 

16.18 

31.83 

0-509 

10 

16.17 

31.83 

0.506 

20 

12.10 

5?. 52 

0.582 

> *¥ 

30 

10.29 

32.58 

0.576 

1*9 

9,16 

32.62 

0.525 

7U 

8.70 

32.76 

O.U83 

? 61? 

T * 

98 

8.08 

33.20 

0.372 

11*7 

7.6U 

33.77 

0,250 

196 

7.03 

33.95 

0.218 

t 

t 

"*•  a 
• 

1 

1 

21*5 

6.50 

3U.00 

0.186 

STA  955  1*1*°  03»  M WEATHER  b.c. 

9 Sept  53  125°  12'  W WIND  000°  17 

0557  (+0)  DFJTH  900  fn  60°/59°  F 

CLOUDS  8-U/lO 

Depth 

Tenp 

Sal 

O2  1 

(m) 

(°c) 

(o/oo) 

(ng-at/L) 

0 

15,21 

3c«£0. 

0.516 

10 

15.18 

32.21 

0.516 

11.06 

32.53 

0.570 

29 

9,80 

32.60 

0,536 

U9 

8.1*8 

32.65 

0.51*0 

73 

7.75 

33.10 

0,lii*9 

97 

8.01* 

33.70 

0.296 

11*6 

7.1*U 

33.91* 

0,211* 

180 

7a20 

33.97 

0.190 

195 

7.11* 

33.99 

0.190 

268 

6.66 

3l*.08 

0,131* 

1*57 

5.62 

699 

U.66 

3U.29 

0.01*1* 

91*7 

3.71* 

3l*.l*2 

0.031 

1029 

3.U0 

3U.1*5 

0.038 

•I  H 


STA  956  U3°  Ul'  N WEATHER  b. 

9 Sept  53  12U-  U3*  V/  WIND  010°  21 

1558  (+8)  DEPTH  250  fm  620/60-  F 

CLOUDS  — OAO 


STA  958  U3°  26 » N 

10  Sept  53  126°  00»  W 


WEATHER  b. 
WIND  015°  2 


0323  (■*•8)  DEPTH  1620  fra  6l°/60°  F 


STA  957  U3°  33»  N WEATHER  b, 

9 Sept  53  1250  23*  W WIND  030°  2lj 

1958  (+8)  DEPTH  H4OO  fra  60°/59°  F 

CLOUDS  ~ oAO 

Depth 

Terap 

Sal 

02 

(m) 

(°c) 

(°/oo) 

(mg-at/L) 

0 

15.56 

32.27 

0.510 

10 

15.52 

32.29 

0,508 

19 

15. U7 

32.26 

0.512 

28 

i 

10.76 

32.91 

0.U5U 

STA  959  U3°  57'  N WEATHER  c. 

10  Sept  53  126®  38'  W WIND  025®  13 

1132  (+8)  DEPTH  1600  fra  6U°/620  F 

CLOUDS  8-7/10 

Depth 

TMsp 

Sal 

O2 

(m) 

(°c) 

(°/oo) 

(mg-at/L) 

0 

17.31 

31.83 

0.1*76 

10 

T7  00 

31.82 

0.1*92 

20 

17.28 

31.82 

0.1*88 

29 

15.22 

32.58 

0,530 

U8 

12.01* 

32.63 

0.571 

73 

9.76 

32.65 

0.51*2 

•V9 

/•VJ. 

32.85 

0.1*77 

11*6 

8.37 

33.51* 

0.298 

19U 

7.18 

33.89 

0.260 

2U3 

6.65 

33.98 

0.190 

6iA  960  hh°  26'  N miHER  b.c 
10  Sept  53  127°  18'  W WEJD  020°  1 
1717  (+8)  DEPTH  1560  fn  6U%3°  F 

CLOODS  8-3A0 


Depth 

(m) 

Temp 

(°c) 

CO  o 

02 

(ng-at/L) 

0 

17. U2 

31.95 

0.U86 

9 

• JU 

31. 9U 

O.U83 

19 

17.26 

31. 9U 

0.h92 

28 

IU.17 

32.57 

0.5U7 

U7 

10.53 

32.59 

0.563 

71 

9.20 

32.67 

0.515 

7^ 

fl  rQ 
v%uo 

32.88 

0.U50 

lUi 

8.02 

33.59 

0.317 

196 

7.30 

33.83 

0.289 

29U 

6,32 

3U.01 

0.198 

U91 

5.20 

3U.16 

0.065 

737 

u.uu 

3U.3U 

0.031 

983 

3.60 

3U.U2 

0.029 

1222 

3.0U 

STA  962  U5°  25'  N WEATHER  0. 

11  Sept  53  128°  33'  W WIND  015°  U 

0708  (48)  DEPTH  1500  fm  6l°/59°  F 

CLOUDS  6-10/10 

Depth 

Temp 

Sal 

02 

(») 

(°c) 

(°/co) 

(mg-at/L) 

0 

17. U2 

32.01* 

0.492 

10 

17.lil 

32.09 

0.495 

20 

17. UO 

32.10 

0.489 

30 

16.90 

32.28 

0.505 

50 

11.U3 

32.56 

0.595 

1 

75 

8.70 

32.61 

0.540 

100 

7.80 

32.90 

0.487 

li*9 

7.20 

33.73 

0.342 

196 

6.75 

33.91 

0.263 

29U 

5.89 

33.97 

0.181 

U90 

U.68 

735 

3.88 

3U.2U 

0.038 

978 

3.36 

31*.39 

0.036 

1220 

2.89 

3U.U8 

0.042 

STA  961  44°  55'  N WEATHER  b.cj 
11  Sept  53  127°  54'  W WIND  030®  1^ 
0146  (48)  DEPTH  1530  f»  6l°/60°  F i 

CLOUDS  8-4AO 

Depth 

Temp 

Sal 

02 

(m) 

(°c) 

(°/oo) 

(mg-at/L) 

0 

17.68 

31.84 

0.482 

10 

17.67 

31.83 

0.481 

20 

17.55 

31.65 

0.483 

30 

14.42 

32.63 

0.540 

50 

11.06 

32.65 

0.576 

75 

9,04 

32.79 

0.493 

100 

8.22 

33.17 

0.416 

148 

7.70 

33.78 

0.275 

196 

7.14 

33.95 

0.213 

246 

6.71 

33.95 

0.183 

STA  963  46°  01'  N WEATHER  o, 

11  Sept  53  128°  47'  w WIND  225°  16 

1346  (48)  DEPTH  1470  fiR  63°/60°  F 

CLOUDS  6-8A0 

Depth 

Tenp 

Sal 

°2 

(n) 

(°c) 

(°/oo) 

(ng-at/l) 

0 

17.50 

32.38 

0.499 

10 

17  0“^*? 

■^2  JiO 

0.)»99 

20 

17.11 

32.46 

0.485 

30 

15.98 

32.48 

0.519 

50 

11.18 

32.56 

0.584 

74 

8.66 

32.61 

0.559 

99 

7.58 

32,74 

0.539 

149 

7.16 

33.43 

0.405 

198 

6.66 

33.86 

0.312 

247 

6.11 

33.92 

0.262 

STA  96U  U6®  28‘  N WEATHER  c. 

U Sept  53  128®  28 • W WIND  195®  5 
2038  (+8)  DEPTH  1U50  £m  62®/60®  P 

CLOUDS  6-8/10 


STA  966  U7®  36*  N WEATHER  15 

12  Sept  53  126®  Ul‘  W WIND  180<>  12j 

1055  (+8)  DEPTH  1250  fm  63®/62®  P 

CLOUDS  6-7/10 


Sal 

02 

1 Depth 

Temp 

Sal 

02 

(o/oo) 

(iijg-at/L) 

1 (n) 

(°c) 

(o/oo) 

(mg-at/L) 

17.12 

32. U7 

O.U87 

17,08 

! 

0-  h89 

16.90 

32. U8 

O.U92 

mM 

IU.50 

32.5: 

0.593 

50 

10.58 

32.56 

0.  r??. 

75 

8.78 

32.60 

0.561 

100 

7.91 

32.69 

0.53? 

117 

7.U8 

33.13 

O.Ul»9 

195 

6.50 

0.316 

2:41 

5.5li 

33.91 

0.28? 

STA  965  U7®  00'  N WEATHER  52 

12  Sept  53  127®  Ul‘  W WIND  220®  1 

I 02U6  (+8)  DEPTH  lUOO  1.7*  62^60®  F 

CLOUDS  6-8AO 


Depth 

(m) 

Tenp 

(®C) 

Sal 

(®/oo) 

O2 

(mg-at/L) 

0 

16,90 

32. U5 

O.U88 

10 

16.90 

32. U5 

0.i»87 

20 

16.85 

32. U5 

O.U92 

30 

16.29 

32. U6 

0.508 

50 

9.36 

32.68 

0.551 

1> 

9.06 

32,75 

0.516 

100 

8.82 

33.39 

0.325 

734 

U.09 

3U.27 

0.027 

980 

3.50 

3U.U1 

0.028 

1228 

3.05 

3U.U7 

0.039 

0 

16.82 

32.15 

O.U93 

10 

16.83 

32,  U6 

1 

Vf.u/j. 

19 

16.80 

32.U6 

0.U98 

28 

16.76 

32. Ul 

O.U95 

U6 

10.89 

32.53 

0.635 

70 

8.66 

32.62 

0.570 

93 

7.52 

32.63 

0.569 

139 

7.16 

33.57 

0.357 

186 

6.79 

33.83 

0,269 

233 

6.10 

33.92 

0,288 
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